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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2793 

17 Οκτωβρίου 2014 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανι¬ 
κών Τ.Ε. και Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με τη Σχολή Επι¬ 
στημών, Μηχανικών και Υπολογιστών (δοίθηοο, 
Εηρίηθθπης αηά Θοηηρυίίηρ-δΕΟ) του Κίηρείοη 
υηίνθΓείΙγ Εοηάοη του Ηνωμένου Βασιλείου, με 
τίτλο «Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων - 
ΝοΙννοιΊάηρ αηά ϋαΐα ΟοπιπιαπίοαΙίοηδ». 1 

Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με τη Σχολή 
Επιστημών, Μηχανικών και Υπολογιστών (δοίθηο©, 
Εηρίηθβπης αηά ΘοπιρυΙίηρ - 3ΕΘ) του Κίηςείοη 
ΕΙηίνβΓδίίγ Εοηάοη του Ηνωμένου Βασιλείου, με 
τίτλο «Διαχείριση Κατασκευών - ΜαηαροπίθηΙ ίη 
ΟοπεΐιτιοΙίοη με δύο κατευθύνσεις: α) Διαχείρι¬ 
ση Κατασκευών - ΜαπαροπιοπΙ ίη ΟοηείΓυοΙίοη, 
β) Δομικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Κατα¬ 
σκευών - δίΓυοΙυΓαΙ ϋβείρη αηά ΟοηδΙιχιοΙίοη 
ΜαηερθηίθηΙ». 2 

Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με τη Σχολή 
Επιστημών, Μηχανικών και Υπολογιστών (δοίβηοο, 
Εηρίηθβπης αηά ΘοπιρυΙίηρ - δΕΟ) του Κίηρείοη 
ΕΙηίνβΓδίΙγ Εοηάοη του Ηνωμένου Βασιλείου, με 
τίτλο «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Πα¬ 
ραγωγής - Αάναηοοά ΙηάυεΙπαΙ αηά Μεηυίεοίυπηρ 
δγείοηπε». 3 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 162510/Ε5 (1) 

Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου¬ 
δών των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. και 
Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε 
συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών, Μηχανικών και 
Υπολογιστών (δοίθηοο, Εηρίηθβηηρ αηά ΟοπηρυΙίηρ- 
δΕΟ) του ΚίηρεΙοη ΕΙηίνβΓδίίγ Εοηάοη του Ηνωμένου 
Βασιλείου, με τίτλο «Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδο¬ 
μένων - ΝβΐννοΓΚίηρ εηά ϋεΐα ΟοπιηηυηίαεΙίοηδ». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α' 
195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι¬ 
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α' 228), του άρ¬ 
θρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α' 159) και του άρθρου 
34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α' 24). 

β) Του Ν. 3685/2008 (Α' 148) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 10), 
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α' 177), του άρθρου 27 
του Ν. 3794/2009 (Α' 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (Α' 71). 

γ) Του Ν. 3374/2005 (Α' 189) «Διασφάλιση της ποιό¬ 
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (Α' 134) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

3. Το Π.Δ. 69/2013 (Α' 119) «Μετονομασία Τμημάτων- Συγ¬ 
χώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος-Κατάρ- 
γηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά», 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 190). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί¬ 
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98). 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-06-2014 
(Β'1618) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

6. Την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β' 1466) υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων». 

7. Το από 01-09-2010 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
μεταξύ του ΚίπρεΙοη ϋπίνθΓείΙγ ίοπάοπ και του ΤΕΙ Πειραιά. 

8. Το απόσπασμα της υπ’ αρ. 1/07-03-2014 πράξης της 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 

9. Το απόσπασμα της υπ’ αρ. 1/27-03-2014 πράξης της 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 

ΙΟ.Το απόσπασμα της υπ’ αρ. 2/6-5-14 πράξης της 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2048/20-08-2013 έγγραφο της 
Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.) με τη συνημμένη από 
τον Ιούνιο του 2013'Εκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του 
Τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά από την Α.Δ.Ι.Π. 

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2976/21-11-2013 έγγραφο της 
Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.) με τη συνημμένη 
από το Σεπτέμβριο του 2013'Εκθεση Εξωτερικής Αξιο¬ 
λόγησης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. 
του ΤΕΙ Πειραιά από την Α.Δ.Ι.Π. 

13. Το με αριθμ. πρωτ. 18645/04-09-2014 έγγραφο του 
ΔΟΑΤΑΠ 

14. Το με αριθμ. Πρωτ. 2769/29-7-2014 έγγραφο του 
Τ.Ε.Ι Πειραιά με θέμα τη διακοπή λειτουργίας των Π.Μ.Σ. 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε σύμπραξη με το Κίπρείοη υηίνθΓδίΙγ 
Ιοηάοη του Ηνωμένου Βασιλείου 

15. Το με αριθμ. Πρωτ. 2919/4-9-2014 έγγραφο του ΤΕΙ 
Πειραιά 

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 τη λει¬ 
τουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου¬ 
δών των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. και 
Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συ¬ 
νεργασία με τη Σχολή Επιστημών, Μηχανικών και Υπολο¬ 
γιστών (Βοίοποθ, ΕπρίποοΓίηρ από ΘοσιρυΙίηρ - 3Ε0) του 
ΚίηρεΙοη υηίνΘΓείΙγ Ιοηάοη του Ηνωμένου Βασιλείου, με 
τίτλο «Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων - Νθίννοιίάηρ 
από ΘβΙβ 0οπιπιυηίθ3ΐίοπ5», σύμφωνα με τα εξής: 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

1. Τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχα¬ 
νικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία 
με τη Σχολή Επιστημών, Μηχανικών και Υπολογιστών 
(δοίθηοο, Εηρίηθθπηρ 3ηά ΘοπιρυΙΙηρ-δΕΘ) του ΚίηρεΙοη 
υηίνβΓείΙγ ίοηάοη του Ηνωμένου Βασιλείου οργανώνουν 


και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 κοινό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων - ΝθΙννοιΉηρ βπά 
Θ3(3 ΘοπίΓπυηίοΗίΙοηε», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής, τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α'148), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Ειδικού Πρω¬ 
τοκόλλου Συνεργασίας των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων. 

2. Το Συντονιστικό Όργανο του Π.Μ.Σ. θα είναι 6μελές 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συ¬ 
νεργασίας των δύο Ιδρυμάτων . 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο - Σκοπός 

1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευ¬ 
να και πρακτική εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης 
στα συγγενή γνωστικά αντικείμενα Δίκτυα και Επικοι¬ 
νωνίες Δεδομένων. 

2. Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ είναι να επεκτείνει 
τις τεχνικές ικανότητες των μηχανικών, να συμβάλλει 
στην ορθότερη λήψη αποφάσεων σε θέματα διοίκησης 
και στην απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στον τομέα 
Δικτύων και Επικοινωνιών Δεδομένων. 

Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στα «Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων - Μδο 
ίη Νθίννοιίάηρ από ϋαΐ3 ΘοπΊπιυηίοαΙίοηε». Ο χορηγούμε¬ 
νος τίτλος θα είναι χωριστός. 

Άρθρο 4 

Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχι- 
ούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής που προέρχονται κυρίως από 
Τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου. 

Άρθρο 5 

Χρονική Διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια¬ 
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (03) 
εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης 
και σε τέσσερα (04) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης. 

Άρθρο 6 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι¬ 
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μετα¬ 
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός 
των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε τέσσερα (4) μαθή¬ 
ματα, δύο (2) στο Α' εξάμηνο και δύο (2) στο Β' εξάμηνο 
σπουδών που αντιστοιχούν σε τριάντα(30) πιστωτικές 
μονάδες (ΕΘΤδ) ανά εξάμηνο στο πρόγραμμα πλήρους 
φοίτησης. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές 
μονάδες (ΕΘΤδ). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
εκπονείται κατά το τελευταίο εξάμηνο και αντιστοιχεί 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΕΘΤδ). 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ΕΘΤδ). 
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Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η Αγγλική. 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 


Α' Εξάμηνο 


α/ 

α 

Κωδικός 

Μαθήματα Υποχρεωτικά 
(Διδακτικές Ενότητες - ΜοάυΙθδ) 

Πιστωτικές 
μονάδες (ΕΟΤ8) 

1 

017110 

Επικοινωνίες Δεδομένων-ϋ3ΐ3 
ΟοπηΓηυηίοείίοηδ 

15 

2 

017120 

Επικοινωνίες Πολυμέσων- 

ΜυΙΙίιηβάίθ ΟοιπΓηυηίοβΙίοηδ 

15 


ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

30 ΕΟΤ8 


Β' Εξάμηνο 


α/ 

α 

Κωδικός 

Μαθήματα Υποχρεωτικά 
(Διδακτικές Ενότητες - ΜοδυΙβδ) 

Πιστωτικές 
μονάδες (ΕΟΤ8) 

1 

017130 

Ασφάλεια Πληροφοριών και 
Δικτύων-ΝθίννοΓΚ 3πά Ιηίοπηβϋοη 
δβσυπίγ 

15 

2 

017150 

Ασύρματες Επικοινωνίες και Δί- 
κτυα-ΥνίΓθΙβδε Οοπηιηυηίοβίίοηδ 
3ηά ΝθΙννοΓΚδ 

15 


ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

30 ΕΟΤ8 


Γ'Εξάμηνο 



Κωδικός 


Πιστωτικές 
μονάδες (ΕΟΤ8) 


017000 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία-ΡΓΟίσσΙ ΟίδδβΓΦΙίοη 

30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
(ΕΘΤδ) 

90 ΕΘΤδ 


Το πρόγραμμα παρέχεται ως πλήρους και ως μερικής 
φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμ¬ 
μα μερικής φοίτησης, με ένα επιπλέον εξάμηνο, πραγματο¬ 
ποιείται σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 

Αρθρο 7 

Αριθμός Εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε¬ 
ται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. 

Άρθρο 8 
Προσωπικό 

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο¬ 
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. 
των δύο συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και μέλη Ε.Π. άλ¬ 
λων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη 
Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 3685/ 2008 (ΦΕΚΑ' 148). 

Άρθρο 9 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ¬ 
γήσει στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή. 

Άρθρο 10 

Διάρκεια λειτουργίας 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε 


με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 
(Α' 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α' 159) 
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α' 24), το 
Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2015-2016 οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ¬ 
νέχισης της λειτουργίας του. 

Αρθρο 11 

Κόστος Λειτουργίας 


1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος 
υπολογίζεται σε €195.000 και κατανέμεται ως εξής: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟ (€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

(%) 

1. Κόστος Εκπαίδευσης 

54.600€ 

28% 

2. Διοικητική Υποστήριξη / Τεχνική 
υποστήριξη 

19.500€ 

10% 

3. Ετήσια ανανέωση βιβλιοθήκης, 
Συνδρομή επιστημονικών περιοδικών 

1.950€ 

1% 

4. Λειτουργικά έξοδα 

50.700€ 

26% 

6. ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

19.500€ 

10% 

7. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

48.750€ 

25% 

Σύνολο ετήσιου κόστους 
λειτουργίας 

195.000€ 

100% 


2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
δίδακτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν. 3685/2008 (Α' 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Αρθρο 12 

Μεταβατικές Διατάξεις 

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρού¬ 
σα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Πειραιά και του ΚίηρεΙοπ 
υηίνθΓείΙγ Εοηάοη του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και από 
τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 
-♦- 

Αριθμ. 162511/Ε5 (2) 

Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου¬ 
δών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών, Μη¬ 
χανικών και Υπολογιστών (δοίοποθ, Εηρίηθβπηρ από 
ΘοηηρυΙίηρ - 8ΕΟ) του Κίηρείοη υηίνθΓείίγ Εοηάοη του 
Ηνωμένου Βασιλείου, με τίτλο «Διαχείριση Κατασκευών 
- ΜαπαρθπηθηΙ ίη ΟοηδίΓυοίίοη με δύο κατευθύνσεις: α) 
Διαχείριση Κατασκευών - ΜαπαρθοιοπΙ ίπ ΟοπείΓυοΙίοπ, 
β) Δομικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Κατασκευών - 
δίΓυοΙυΓαΙ Ωθείρπ από ΟοπείΓυοΙίοπ ΜαπαρεπηθηΙ». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α' 
195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
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σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι¬ 
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α' 228), του άρ¬ 
θρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α' 159) και του άρθρου 
34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α' 24). 

β) Του Ν. 3685/2008 (Α' 148) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 10), 
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α' 177), του άρθρου 27 
του Ν. 3794/2009 (Α' 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (Α' 71). 

γ) Του Ν. 3374/2005 (Α' 189) «Διασφάλιση της ποιό¬ 
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (Α' 134) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

3. Το Π.Δ. 69/2013 (Α' 119) «Μετονομασία Τμημάτων- 
Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος- 
Κατάργηση Τμημάτων- Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ. 
Α' 190). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί¬ 
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98). 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-06-2014 
(Β'1618) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

6. Την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β' 1466) υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων». 

7. Το από 01-09-2010 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασί¬ 
ας μεταξύ του Κίη93ΐοη υηίνθΓδίΙγ ίοηάοπ και του ΤΕΙ 
Πειραιά. 

8. Το απόσπασμα της υπ’ αρ. 1/05-05-2014 πράξης της 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 

9. Το απόσπασμα της υπ’ αρ. 2/6-5-14 πράξης της 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1113/07-06-2012 έγγραφο της 
Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.) με τη συνημμένη 
από το Μάιο του 2012'Εκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 
του Τμήματος Πολιτικών Δομικών'Εργων του ΤΕΙ Πειραιά 
από την Α.Δ.Ι.Π. 

11. Το με αριθμ. πρωτ. 18645/04-09-2014 έγγραφο του 
ΔΟΑΤΑΠ. 

12. Το με αριθμ. Πρωτ. 2769/29-7-2014 έγγραφο του 
Τ.Ε.Ι Πειραιά με θέμα τη διακοπή λειτουργίας των Π.Μ.Σ. 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε σύμπραξη με το ΚΙηρεΙοη υηίνθΓδίΙγ 
Ιοηάοη του Ηνωμένου Βασιλείου. 

13. Το με αριθμ. Πρωτ. 2771/29-7-2014 έγγραφο του 
ΤΕΙ Πειραιά. 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 τη λει¬ 
τουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 
σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών, Μηχανικών και 
Υπολογιστών (δοίβηοβ, Εη9ίηθθπη9 από Θοπιρυίίηρ-δΕΘ) 
του Κίηρείοη υηίνβΓδίΙγ Ιοηάοη του Ηνωμένου Βασιλεί¬ 
ου, με τίτλο «Διαχείριση Κατασκευών-ΜεηερβπηβηΙ ίη 


ΟοηδίΓυοίίοη με δύο κατευθύνσεις: α) Διαχείριση Κατα- 
σκευών-ΜαηαρθπίθηΙ ίη ΟοηδίΓυοίίοη, β) Δομικός Σχε- 
διασμός και Διαχείριση Κατασκευών -δίΓυοίϋΓθΙ Οθδίρη 
από ΟοηδίΓυοίίοη ΜαηαρθπιβηΙ», σύμφωνα με τα εξής: 

Άρθρο 1 

Γ ενικές διατάξεις 

1. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Πειραιά 
σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών, Μηχανικών και 
Υπολογιστών (δοίβηοβ, ΕηςιΙηθθΐϊηο αηά Θοπιρυίίης -δΕΘ) 
του Κίπ 9 δΙοη υηίνθΓδίΙγ ιοηάοη του Ηνωμένου Βασιλεί¬ 
ου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2014-15 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διαχείριση Κατασκευών - ΜαηερθπίθηΙ 
ίη ΟοηδίΓυοίίοη με δύο κατευθύνσεις: α) Διαχείριση Κατα- 
σκευών-Μεηαρεπίθηί ίη ΟοηδίΓυοίίοη, β) Δομικός Σχεδια- 
σμός και Διαχείριση Κατασκευών-δίΓυοίυΓθΙ ϋβδίρη αηά 
ΟοηδίΓυοίίοη Μ3η39θΓηβηί», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(Α'148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Ει¬ 
δικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας των συνεργαζόμενων 
Ιδρυμάτων. 

2. Το Συντονιστικό Όργανο του Π.Μ.Σ. θα είναι 6μελές 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συ¬ 
νεργασίας των δύο Ιδρυμάτων. 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο - Σκοπός 

1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευ¬ 
να και πρακτική εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης 
στα συγγενή γνωστικά αντικείμενα της Διαχείρισης και 
Διοίκησης των Κατασκευών. 

2. Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι να επεκτείνει τις 
τεχνικές ικανότητες των μηχανικών, να συμβάλλει στην 
ορθότερη λήψη αποφάσεων σε θέματα διοίκησης και 
την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στον τομέα Διαχεί¬ 
ρισης και Διοίκησης Κατασκευών. 

Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στη «Διαχείριση Κατασκευών-Μδο ίη ΜεηαροηηθηΙ 
ίη ΟοηδίΓυοίίοη» με δυο κατευθύνσεις: 

α) Διαχείριση Κατασκευών- ΜθηθρθπίθηΙ ίη ΟοηδίΓυοίίοη 

β) Δομικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Κατασκευών- 
δΐΓυοίϋΓ3ΐ ϋβδίρη 3ηά ΟοηδίΓυοίίοη ΜαηΒρθπίθηί 

Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι χωριστός. 

Άρθρο 4 

Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχι- 
ούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής που προέρχονται κυρίως από 
Τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου. 

Αρθρο 5 

Χρονική Διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια¬ 
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε)ορίζεται σε τρία (03) 
εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης 
και σε τέσσερα (04) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης. 
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Άρθρο 6 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι¬ 
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μετα¬ 
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 0 συνολικός αριθμός 
των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε τέσσερα (4) μαθή¬ 
ματα, δύο (2) στο Α' εξάμηνο και δύο (2) στο Β' εξάμηνο 
σπουδών που αντιστοιχούν σε τριάντα(30) πιστωτικές 
μονάδες (Ε0Τ3)ανά εξάμηνο στο πρόγραμμα πλήρους 
φοίτησης. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές 
μονάδες (Ε0Τ3). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
εκπονείται κατά το τελευταίο εξάμηνο και αντιστοιχεί 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΕΟΤ3). 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (Ε0Τ3). 

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η Αγγλική. 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟ¬ 
ΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 


Α. Μαθήματα (ΜοάυΙοε) κατεύθυνσης: Διαχείριση Κα- 
τασκευών-ΜαηαρβπίθηΙ ίη ΟοηείΓυσίίοη 
Α' Εξάμηνο 


α/ 

α 

Κωδικός 

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Δι¬ 
δακτικές Ενότητες-ΜοάυΙθδ) 

Πιστωτικές 
μονάδες (Ε0Τ3) 

1 

ΟΕ7011 

Διαχείριση κινδύνων, ποι¬ 
ότητας και ασφάλειας- 
Μαηβροιτιβηΐ οί ΡΐΌ)βοΙ ΒίδΚ, 
ΟυβΙίΐγ βηά δθίβΐγ 

15 

2 

017600 

Λειτουργία Επιχειρήσεων- 
Βυείηοεδ ίη ΡγβοΙιοθ 

15 


ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

30 ΕΟΤ3 


Β' Εξάμηνο 


α/ 

α 

Κωδικός 

Μαθήματα Υποχρεωτικά 
(Διδακτικές Ενότητες- 
ΜοάυΙβε) 

Πιστωτικές 

μονάδες 

(ΕΟΤ3) 

1 

ΟΕ7Θ13 

Κοστολόγηση Κατασκευ¬ 
ών - ΕεΙίπιείίηρ, Τοπάοπηρ 
αηά ΡωουΓβπίθηΙ 

15 

2 

ΟΕ7Θ12 

Αρχές νομοθεσίας και 
Σύνταξης Συμβάσεων- 
ΕοραΙ ΟόΙίςσίίοηε αηά 
ΟοηάίΙίοηε οί ΟοηίΓαοί 

15 


ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

30 ΕΟΤ3 


Γ' Εξάμηνο 



Κωδικός 

Πιστωτικές μονάδες (Ε0Τ3) 



ΟΕ7016 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Ερ¬ 
γασία -ΟίδδθΓίδΙίοη 

30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΟΤ3) 

90 Ε0Τ3 


Β. Μαθήματα (ΜοάυΙοε) κατεύθυνσης: Δομικός Σχεδια- 
σμός και Διαχείριση Κατασκευών-δίΓυσΙυΓβΙ Ωθείρη αηά 
ΟοηείΓυοΙίοη ΜαηαρβπίθηΙ 
Α'Εξάμηνο 


α/ 

Κωδικός 

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Δι- 

Πιστωτικές 

α 


δακτικές Ενότητες - ΜοάυΙθδ) 

μονάδες (ΕΟΤ3) 


1 

ΟΕ7011 

Διαχείριση κινδύνων, ποιότητας 
και ασφάλειας-ΜδηδρβηηβηΙ οί 
ΡΓθ)βοΙ ΒίδΚ, ΟυβΙιίγ βηά δβίβίν 

15 

2 

ΟΕ7Ί11 

Αντισεισμικές Κατασκευές και 
Υπολογισμός Υποδομών και 
Θεμελιώσεων-δθίδππίο Οθδίρπ 
οί 3ΐΓυοΙυΓθδ βηά δυόδΙιυοΐυΓβ 
Οθδίρπ 

15 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

30 ΕΟΤ3 


Β' Εξάμηνο 


α / 
α 

Κωδικός 

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Δι¬ 
δακτικές Ενότητες-ΜοάυΙθδ) 

Πιστωτικές 
μονάδες (ΕΟΤ3) 

1 

ΟΕ7112 

Υπολογισμοί κατασκευών 
από σκυρόδεμα και χάλυβα- 
31πχΙυΓ3ΐ Οβδίςη ίη ΟοπογθΙθ 
βηά 31θθΙ 

15 

2 

ΟΕ7013 

Κοστολόγηση Κατασκευών- 
Εδΐίιτιβίίηρ, ΤβηάθΓίη9 βηά 
ΡΓΟΟϋΓΘΓηβηΙ 

15 


ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

30 ΕΟΤ3 


Γ' Εξάμηνο 



Κωδικός 


Πιστωτικές μο¬ 
νάδες (ΕΟΤ3) 


ΟΕ7016 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία-Οίδδβπβΐίοη 

30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
(ΕΟΤ3) 

90 ΕΟΤ3 


Το πρόγραμμα παρέχεται ως πλήρους και ως μερικής 
φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμ¬ 
μα μερικής φοίτησης, με ένα επιπλέον εξάμηνο, πραγματο¬ 
ποιείται σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 

Αρθρο 7 

Αριθμός Εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε¬ 
ται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. 

Αρθρο 8 
Προσωπικό 

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο¬ 
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. 
των δύο συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και μέλη Ε.Π. άλ¬ 
λων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη 
Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 3685/ 2008 (ΦΕΚ Α' 148). 

Άρθρο 9 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ¬ 
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με την υπάρχουσα 
υλικοτεχνική υποδομή. 

Άρθρο 10 

Διάρκεια λειτουργίας 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε 
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με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 
(Α' 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α' 159) και 
του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α' 24), το Π.Μ.Σ. 
θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 
οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της 
λειτουργίας του. 

Αρθρο 11 

Κόστος Λειτουργίας 


1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος 
υπολογίζεται σε €195.000 και κατανέμεται ως εξής: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟ (€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ(%) 

1. Κόστος Εκπαίδευσης 

54.600€ 

28% 

2. Διοικητική Υποστήριξη/ 
Τεχνική υποστήριξη 

19.500€ 

10% 

3. Ετήσια ανανέωση βι¬ 
βλιοθήκης, Συνδρομή επι¬ 
στημονικών περιοδικών 

1.950€ 

1% 

4. Λειτουργικά έξοδα 

50.700€ 

26% 

6. ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

19.500€ 

10% 

7. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

48.750€ 

25% 

Σύνολο ετήσιου κόστους 
λειτουργίας 

195.000€ 

100% 


2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
δίδακτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν. 3685/2008 (Α' 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 


Άρθρο 12 

Μεταβατικές Διατάξεις 

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Πειραιά και του ΚίηςεΙοπ 
υηίνθΓδίΙγ Ιοηάοη του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και 
από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 
-♦- 

Αριθμ. 162512/Ε5 (3) 

Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου¬ 
δών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών, 
Μηχανικών και Υπολογιστών (δοίοποθ, ΕηρίηβθΓίπρ 
από ΟοηηρυΙίηρ - 3ΕΘ) του Κίπρείοπ ΙΙπίνθΓείΙγ Εοηόοπ 
του Ηνωμένου Βασιλείου, με τίτλο «Προηγμένα Βιομη¬ 
χανικά Συστήματα Παραγωγής - Αόναηοβό ΙηάυεΙπαΙ 
αηό ΜαπυίαοΙυπηρ δγείθηηε». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α' 
195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 


σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι¬ 
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α' 228), του άρ¬ 
θρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α' 159) και του άρθρου 
34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α' 24). 

β) Του Ν. 3685/2008 (Α' 148) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 10), 
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α' 177), του άρθρου 27 
του Ν. 3794/2009 (Α' 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (Α' 71). 

γ) Του Ν. 3374/2005 (Α' 189) «Διασφάλιση της ποιό¬ 
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (Α' 134) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

3. Το Π.Δ. 69/2013 (Α' 119) «Μετονομασία Τμημάτων- 
Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος- 
Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ. 
Α' 190). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί¬ 
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98). 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-06-2014 
(Β'1618) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

6. Την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β' 1466) υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων». 

7. Το από 01-09-2010 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασί¬ 
ας μεταξύ του ΚίπρεΙοπ υπίνβΓδίΙγ Εοπάοπ και του ΤΕΙ 
Πειραιά. 

8. Το απόσπασμα του υπ’ αρ. 4/17-12-2013 πρακτικού 
της Γ ενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ μήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 

9. Το απόσπασμα της υπ. αρ. 2/6-5-14 πράξης της 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2628/23-10-2013 έγγραφο της 
Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.) με τη συνημμένη 
από το Σεπτέμβριο του 2013Έκθεση Εξωτερικής Αξιο¬ 
λόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
του ΤΕΙ Πειραιά από την Α.Δ.Ι.Π. 

11. Το με αριθμ. πρωτ. 18645/04-09-2014 έγγραφο του 
ΔΟΑΤΑΠ. 

12. Το με αριθμ. Πρωτ. 2769/29-7-2014 έγγραφο του 
ΤΕΙ Πειραιά με θέμα τη διακοπή λειτουργίας των Π.Μ.Σ. 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε σύμπραξη με το ΚίπρεΙοπ ΙΙπίνοΓεΙΙγ 
Εοπάοπ του Ηνωμένου Βασιλείου. 

13. Το με αριθμ. Πρωτ. 2770/29-7-2014 έγγραφο του 
ΤΕΙ Πειραιά 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 τη λει¬ 
τουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου¬ 
δών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών, 
Μηχανικών και Υπολογιστών (δοίοποο Εηρίηθθπηρ από 
ΟοπιρυΙίηρ - 3ΕΟ) του Κίηρείοη υηίνθΓείΙγ Ιοπάοη του 
Ηνωμένου Βασιλείου, με τίτλο «Προηγμένα Βιομηχα- 
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νικά Συστήματα Παραγωγής- Αάναποβά ΙπάυδΙπαΙ επά 
ΜαπαΐαοΙαπηρ βγείθίτιε» σύμφωνα με τα εξής: 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

1. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Πει¬ 
ραιά σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών, Μηχανικών 
και Υπολογιστών (δσίθπσβ Επρίπθθππρ βπά ΟοητρυΙίπρ - 
3ΕΘ) του ΚίηρεΙοη υηίνθΓείίγ Ιοηάοη του Ηνωμένου Βασι¬ 
λείου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2014-15 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου¬ 
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστή¬ 
ματα Παραγωγής-Αόνεποθό ΙηάυεΙπεΙ από ΜβηυίδοΙυππρ 
δγείβηηε», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής, τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΑΊ48), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και του Ειδικού Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων. 

2. Το Συντονιστικό Όργανο του Π.Μ.Σ θα είναι θμελές 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συ¬ 
νεργασίας των δύο Ιδρυμάτων. 

Αρθρο 2 

Αντικείμενο - Σκοπός 

1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένα Βιομηχανι¬ 
κά Συστήματα Παραγωγής - Αάνεπσβά ΙπάυείπβΙ βπά 
Μδηυίδοίυπηρ δγείθίτιε» είναι να παρέχει σε πτυχιούχους 
Ανώτατης Εκπαίδευσης την εξειδίκευση στον τομέα 
των Βιομηχανικών Συστημάτων Παραγωγής με τη με¬ 
ταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμο¬ 
γή της επιστημονικής γνώσης στα συγγενή γνωστικά 
αντικείμενα του Βιομηχανικού Σχεδιασμού Προϊόντων 
και Διοίκησης των Κατασκευών. 

2. Σκοπός του ΠΜΣ είναι να συνδέσει σύγχρονες μεθό¬ 
δους του τομέα της κατασκευαστικής τεχνολογίας με 
την παραγωγή, να επεκτείνει τις διοικητικές ικανότητες 
των μηχανικών και να συμβάλει στην ορθότερη λήψη 
αποφάσεων σε θέματα διοίκησης εταιρειών με στόχο: 

• να αναπτύξει και να επεκτείνει τις διοικητικές ικα¬ 
νότητες των μηχανικών που συμμετέχουν στα κέντρα 
λήψεως αποφάσεων των εταιρειών 

• να εξοπλίσει τους μηχανικούς με τα απαραίτητα 
εφόδια για τη χρήση σύγχρονων μεθόδων στην κατα¬ 
σκευαστική βιομηχανία 

• να ενισχύσει την ορθολογική και αποτελεσματική 
προσέγγιση σύγχρονων τεχνικοοικονομικών ζητημάτων 
για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και 
ακαδημαϊκό τομέα στο αντικείμενο αυτό. 

Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στα «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παρα- 
γωγής-Μ3ο ίπ Αάνβηοοά ΙηάυεΙπβΙ 3ηά ΜεηυίΒΟίυπηρ 
δγείθπηε». Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι χωριστός. 

Αρθρο 4 

Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι- 
ούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής που προέρχονται κυρίως από 
Τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου. 


Αρθρο 5 

Χρονική Διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια¬ 
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) ορίζεται σε τρία (03) 
εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης 
και σε τέσσερα (04) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης. 

Αρθρο 6 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μετα¬ 
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός 
των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε τέσσερα (4) μαθή¬ 
ματα, δύο (2) στο Α' εξάμηνο και δύο (2) στο Β' εξάμηνο 
σπουδών που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες (ΕΘΤ3) ανά εξάμηνο στο πρόγραμμα πλήρους 
φοίτησης. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές 
μονάδες (ΕΌΤ5). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
εκπονείται κατά το τελευταίο εξάμηνο και αντιστοιχεί 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΕΘΤ3). 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ΕΘΤ3). 

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η Αγγλική. 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟ¬ 
ΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 


Α' Εξάμηνο 


α/ 
α 

Κωδικός 

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Δι¬ 
δακτικές Ενότητες - ΜοάυΙθδ) 

Πιστωτικές μο¬ 
νάδες (ΕΟΤδ) 

1 

ΜΕΜ7711 

Μεθοδολογία Τεχνολογικής 
Έρευνας, Επιχειρηματικότη¬ 
τα και Διαχείριση Ποιότη¬ 
τας- Εηρίηθθπηρ Βθ3Θ3γοϊι 
Τ βοϊιηίρυβδ, ΕηΐΓβρΓθηβυΓεΙιίρ 
3ηά ΟυβΙίίγ Μβηβρβηηβηί 

15 

α/ 

α 


Μαθήματα Επιλογής 
(Διδακτικές Ενότητες 
ΜοάυΙθδ) 

(1 εκ των 4 παρακάτω) 


1 

ΜΕ7723 

Υπολογιστική Μηχανική και 
Προηγμένα Υλικά Κατασκευ¬ 
ών- Αάνβηοβά δίβεε ΑηβΙνείε 
βηά ΜβΐθΠβΙδ 

15 

2 

ΜΕ7713 

Οργάνωση Βιομηχανικής Πα¬ 
ραγωγής και Διαχείριση Επι¬ 
χειρησιακών Πόρων-ΙηάυβΙιΙβΙ 
ΟρθΓβΙίοη Μβηβρθπιβηΐ βηά 
ΡθδουΓΟβδ δίπιυΐβϋοη 

15 

3 

ΜΕ7714 

Πληροφοριακά Συστήματα- 
Ε-Εηρίηββπης δν5ΐβπΐ3 

15 

4 

ΜΕ7725 

Περιβαλλοντική Μηχανική 
και Βελτιστοποίηση Ενερ¬ 
γειακών Συστημάτων -Θγθθπ 
Ε ηρίηθθΐϊηρ 3ηά ΕηβΓργ 
Είίίοίβηογ 

15 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

30 ΕΟΤδ 


Β' Εξάμηνο 


α/ 

Κωδικός 

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Δι- 

Πιστωτικές μο- 

α 


δακτικές Ενότητες - ΜοάυΙβδ) 

νάδες (ΕΟΤδ) 
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1 

ΜΕ7722 

Προηγμένα συστήματα Βιομη¬ 
χανικού Σχεδιασμού και Πα¬ 
ραγωγής Προϊόντων με υπο- 
λογιστή-ΑΡναποθοΙ ΟΑΩ/ΟΑΜ 
δγείΘίτΐδ 

15 

2 

ΜΕ7732 

Μηχατρονικός Σχεδιασμός 
και Συστήματα Αυτοματι- 
σμού-ΜβοΙΐ3(Γοηίο Οθδίρπ 3ηό 
ΑυΙοιτιβίίοη 

15 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

30 ΕΟΤδ 


Γ' Εξάμηνο 



Κωδικός 


Πιστωτικές 

μονάδες 

(ΕΟΤδ) 


ΜΕ7761 

Μεταπτυχιακή Διπλωμα¬ 
τική Εργασία - Εηςιιηθαπηρ 
ΙηάίνίάυαΙ Ριγ^θοΙ 

30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ¬ 
ΔΩΝ (ΕΟΤδ) του ΠΜΣ 

90 ΕΟΤδ 


Το πρόγραμμα παρέχεται ως πλήρους και ως μερικής 
φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρό¬ 
γραμμα μερικής φοίτησης, με ένα επιπλέον εξάμηνο, 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας. 

Αρθρο 7 

Αριθμός Εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε¬ 
ται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. 

Αρθρο 8 
Προσωπικό 

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο¬ 
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. 
των δύο συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και μέλη Ε.Π. άλ¬ 
λων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη 
Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 3685/ 2008 (ΦΕΚ Α' 148). 

Αρθρο 9 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ¬ 
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με την υπάρχουσα 
υλικοτεχνική υποδομή. 


Αρθρο 10 

Διάρκεια λειτουργίας 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 
περ. α του Ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α' 228), του 
άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α' 159) και του άρθρου 
34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α' 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργή¬ 
σει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 οπότε και θα 
αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. 

Αρθρο 11 

Κόστος Λειτουργίας 


1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ υπολογίζε¬ 
ται σε 195.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΟΣΟ (€) 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

1. Κόστος Εκπαίδευσης 

54.600€ 

28% 

2. Διοικητική Υποστήριξη / 
Τεχνική υποστήριξη 

19.500€ 

10% 

3. Ετήσια ανανέωση βιβλι¬ 
οθήκης, Συνδρομή επιστη¬ 
μονικών περιοδικών 

1.950€ 

1% 

4. Λειτουργικά έξοδα 

50.700€ 

26% 

5. ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

19.500€ 

10% 

6. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

48.750€ 

25% 

Σύνολο ετήσιου κόστους 
λειτουργίας 

195.000€ 

100% 


2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
δίδακτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν. 3685/2008 (Α' 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Αρθρο 12 

Μεταβατικές Διατάξεις 

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Πειραιά και του Κίηςείοπ 
υηίνθΓ3ίΙγ Ιοηάοη του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και 
από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 8 Οκτωβρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 


































